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TPE: LTROSCOPIA Vy LLCULAR 


Un bulletin mensual de novas e informationes de interesse e valor al spectroscopistas molecular 


Volumine 4 


QETJGN VA A OSAKA 


DR. ROBURT OETJEN, professor de physica 
al Universitate Ohio State a Columbus 
in Ohio, ha recipite un subvention Ful- 
bright pro recerca in le spectroscopia 
infrarubie remote con Frof. Hiroshi Yo- 
shinaga in le Depar- 
timento de Physica, 
Facultate de Ingen- 


_IN ISTE 


se 


jeria, Universitate NOVAS 


Osaka, Japon. Ille : 


va partir Seattle le * NU 0 SIGMA; KAYSER O CM? ... 58 


20 de septembre in * 
le nave japonese Hi- 
kavia Maru pro un in- 


tervallo de un anno. * CELLA PRO BASSE TEMPHRATURAS.. 61 


Prof. Yoshinaga in 


le anno passate la- : * FACTORES DE DISFOLARISATION ee 62 


borava in le recerca 
infrarubie remote a 
Ohio State sub un: 
subvention Fulbright, 
* : 
GORDY RECIPEVA GRADO : 
DR. WALTER GORDY ha : 
recipite 
"docteur honoris causa" ab le universi- 
tate Lille in Francia pro su labor du- 
rante le 9 annos passate in le spectro- 
scopia microundic. Dr. Gordy es Profes- 
sor de Physica al Universitate Duke a 
Durham in North Carolina, Statos Unite, 
e es un del autores del ben-cognoscite 
libro super Spectroscopia Microundic. 


Septembre 1955 


COORDINATAS NORMAL ..cccccceee 59 


CONSTANTES FOTENTIAL DE 03 
CALENDARIO 64 
STATISTICA VITAL 64 


Numero 41 


DUCHESNE VA A LONDON 


DR. JULES DUCHESNE del Instituto de As- 
trophysica del Universitate Liége a 
Cointe-Sclessin in Belgica ha essite 
appunctate como Professor Belge Visi- 
tante al Universitate london pro le 


cession 1955-56. Tle 


NUMERO va esser in le Depar- 


timento de Physica al 
University College co- 
menciante al medio de 
januario. 
* * 
SOCIETATE COBIENTZ 
CONVENTVA IN COLUMBUS 


IE FRIME ASSEMBIEA del 
Societate Coblentz es- 
seva tenite in Colum- 
bus, Ohio, al tempore 
del symposio Ohio Sta- 
te, junio 1955. le so- 
cietate nunc ha 850 
membros. Nulle perio- 
dico es planate, sed 


se se Se Se @8 Se Se Se 88 88 


mal. Le problema importante es obtener 
action juncte in re materias que con- 
cerne le spectroscopistas infrerubie, 
tal como le publication de methodos 
analytic. Dr. Van Zandt Williams habeva 
discutite iste problema con le redac- 
tores del periodico, Analytical Chen- 
(continuate al pagina 60) 


IE ARBITRO QUI decide toto, le factor fundamental que move le homines 
e le nationes, semper ha essite e es nunc le un potentia invisibile e 
intangibile -- le resultato de omne le fortias spir‘iual de un aggrega- 
to de homines e de omne le humanitate -- que es exprimite per le opini- 


on public. 


-~ THO TOLSTOY, Ie Regno del Deo es Intra Vos. 
57 
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LITTERAS 


NU O SIGMA: KAYSER 0 co7)y 


Herzberg favora e 


DR. G. HERZBERG del Consilio National 
de Recerca canadian in Ottawa scribe: 


"Io non pote evitar le sentimento que 
le presentation del deliberationes del 
COMMISSION JUNCTE DE SPECTROSCOPIA 
con reguardo a K, cnl, 9, e o in Spec. 
Mol. 4, 38-39 (1955) es alique unila- 
teral. Ie impression que es conferite 
al lector es que le CJS ha adoptate K e' 
@ quando, de facto, nihil simile a isto 
occurreva, Il es completemente ver ques 
in le lme session mi motion pro rescin- 
der le adoptation de iste symbolos al 
Convention Roma non trovava un secun- 
dor, sed le situation esseva satis dif- 
ferente al 2nde session in le qual il 
esseva concordate que, ante adoption 
final, un ballotta genuin debe esser 
acceptate ab omne illes qui esserea af- 
fectate. Usque nunc, nulle ballotta ha 
essite acceptate." 


Darwin objecta a kayser 


"Con reguardo a kayser, io desira vo- 
car vostre attention al facto que al 
assemblea general del Union Internati- 
onal de Physica Pure Applicate in ju- 
lio passate, immediatemente post le 
convention del CJS, objectiones multe 
forte esseva levate al introduction de 
iste nomine per Sir Charles Darwin, 
parlante pro le delegation anglese, e 
que le reporto del Committee S.U.N. es- 
seva passate solmente quando assecuran- 
tia esseva date que illo non contine le 
nomine kayser. A mi mente, le objecti- 
ones levate per Sir Charles Darwin es 
si forte que illes preclud gdoption 
eventual de iste nomine pro cm ~, 

Il esseva le sentimento general del 
assemblea general del UIPPA que il es- 
serea multo insage introducer un nomine 
separate pro un designation si_simple e 
proprie-explanatori como justo 


como on non desirarea introducer nomi- 
nes separate de 


cm? , etc. Isto 
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AL REDACTOR 


justo signifca un cosa plus que ee stu- 
dente debe apprender in un campo que 
jam suffre del facto que il ha un lin- 
qua proprie de se mesme. 

le argumento que alicun membros del 
CJS considera le plus forte pro le in- 
troduction del unitate kayser, que il 
permitte le uso de un unitate millikay- 
ser, pare a me vermente multo debile. 
Si un desira_un unitate plus parve, on 
pote usar m™ 0, si vos desira, km™+." 


Proque cambia un practica si ancian? 


"Nune con reguardo a Oo: Pro un medie 
seculo spectroscopistas, e particular- 
mente le spectroscopistas molecular, ha 
designate per 04 le frequentias vibra- 
tional, e ha mesurate illos in unitates 
de numero de unda. Il pare esser abso- 
lutemente nulle ration proque illes de- 
be presto cambiar. Debe nos nunc parlar 
de un numero de unda vibrational in lo- 
co de un frequentia vibrational justo 
proque nos mesura le frequentia in uni- 
tates de numero de undas? E debe nos 
assi parlar del 3 fundamentales bg un 
molecula triatomic como 
quando omne le libros de rifere Sida 
omne le jornales usque iste tempore ha 
appellate illos 7}, 

le facto es, como vos cognosce, que 
in un ballotta acceptate al Symposio O- 
hio State 1955 ilesseva un distincte 
majoritate pro le retention dev. jus- 
to como il vagot un majoritate pro le 
retention de cm 


Ballotta del CJS nondum acceptate 


"Il es infelice que le ballotta sur 
le qual le CJS decideva se ha nondum 
essite acceptate e que, in iste maniera 
le impression es date que le CJS sup- 
porta unanimemente le introduction de o 
e kayser.Como io indicava al convention 
del CJS, le decision original pro adop- 
tar o e kayser esseva facite a un con- 
vention al qual le solmente membro del 
CJS qui habeva jammais tractate con mo- 
leculas polyatomic in su recerca esseva 
absente." G. HERZBERG 
(continuate al pagina 62) 
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SPECTROS MOLECULAR. III. 
TRACTAMZNTOS DEL COORDINATAS NORMAL DE MOLeCULAS POLYATOMIC 
B. APPLICATIONES SkiCIFIC 
(Parcella 7) 
Forrest F. Cleveland, Arnold G. Meister, e Fred L. Voelz 
(continuate ab Spec. Mol. 4, 55 (1955),) 


4B. le Matrices F 


FRO LE MOLECULA CH.C1, il non es possi-~ 
bile usar le expression quadratic le 
plus general pro le energia potential 
(Eq. 2B1), como esseva facite pro le 
molecula Hj0, proque isto involverea 
plus constantes del energia potential 
que pote esser determinate ex le fre- 
quentias o numeros de undas observate. 
Fer consequente, nos debe negliger ali- 


cun del terminos le quales es expectate 
ex experientia facer solmente parve 
contributiones al energia potential. YA 
regula date per Crawforde Brinkley 
173. L. Crawford, Jr. e S. R. Brinkley, 
J. Chem. Phys. 71 (1941). 


es de uso pro decider le terminos a 


negliger. 
le function usate es 


2 2 2 2 2 2 
2V Ah,” # 4h,*) fy) Ab hy + bhoh, ) 
+ + Ah,h,) + Ach, (4hjh, + Ahgh3) +Ach3 (Ahh, + Ahab, ) 
+ fon (eh,* Ach, # Ach,*) + + (ahjh, + Ahoh, + Ahh) )] 


+ [Ac (sch, + Ach, + ach,)] . 


Ie matrice f correspondente es 
f Ac Ah, Ah, Ah, 


Ach, 


(1) 


Ah 


Ah jh 3 


Ahoh 


Ach, Ach, 


Ac . B 


0 
0 
Ach, B 
A ch, B 
Ach3 B 
C 
C 
C 


Ahgh, 


oo 


A 


B B C C 


0 
0 
0 
F 
0 
F 
0 
0 


1 
C 
0 
0 
0 
F 
F 
0 
G 
0 
0 


0 
0 
0 
0 
F 
F 
0 
G 
0 


6 
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Pro le vibrationes de typo 84» le matrices Ue U! es 


Ac Ah, Ach, Ach, Ach, Ahh, 

lo s® sto 0 0 0 0 

83] 0 0 o ct ot 


27 


0 
0 


Ex Eq. 2Bl12, le matrice F pro le vibra- Ex Eq. 2B12, le matrice F pro le vibra- 


tiones de typo a, es del forma tiones de typo e es 
4 7 f 
Fin Fic Fi3 Fii Fie Fi3 fh 0 0 
ch 
-f, ch 


con Fj, = Fin = Foi = Fo3 = F39 O, Iste matrice etiam pote esser obteni- 
bh ch te in le mesme maniera per uso de Sj,, 
2 3 (3/2) -f, Foo es 
2a’ 
(Va coittinuer in un numero futur.) 
hn? © = “bh * hh NOVAS, continuate ab pagina 57... 


Usante Sips Sop» ao le matrice U istry. Dr. Bryce Crawford urgeva le 


pro le vibrationes Soe membros junger se con le Division de 
+ Physica Chimic del Societate American 
002% Physic pro haber un voce in le determi- 
ti 1 Journal 
000 0 oo Chomie 
6 68 0 2% continuate al pagina 62) 
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ORIAL / 


CONSTRUCTION DE UN CELLA 
PRO BASSE TEMPERATURAS 


OT LA BO 


ANN PALM 
Instituto Technologic de DLiinois 
Chicago 16, Illinois, Statos Unite 


IZ DESIGN DEL cella (Fig. 1) es essen- 
tialmente Je mesmo como un previemente 
describitel»2, excepte pro alicun modi- 
Jp. L. Vagner e D. F. Hornig, J. Chem. 
Phys. 18, 296 (1950). 
2lord, McDonald, e Kiiller, J. Opt.Soc. 
Am. 42, 149 (1952). 


Al pumpa 


Sigillo 
de 
Kovar 


Plattas de cupro 


Fig. he 


ficationes. Ie resevoir refrigerator 
es de vitro e ha un base de cupro le 
qual es soldate a un sigillo de Kovar. 
le receptor del cella de cupro pote es- 
ser glissate in e ex le bloco de cupro 
pro permitter maneamento conveniente. 
Ile receptor del cella debe esser al ni- 
vello del bloco de cupro pro obtener 
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contacto maximal del superfacies con 
le refvigerante, assi assecuranteé wm 
bon conduction de calor. 

Proque le cella es intendite pro uso 
in studias e infrarubie e ultraviolet- 
te, 2 jacos de vitro es usate. Un ha 
fenestras de rocca de sal, le altere 
de plattas de quarz. le specimen es 
placiate inter plattas de crystallos 
del typo desirate le quales in torno 
es fixate securmente inter le 2 plat- 
tas de cupro del receptor de cella. 

le temperatura del specimenes m- 
surate con un thermocopula de cupro e 
constantano. Temperaturas de -180° 
con nitrogeno liquide como refrigeran- 
te, e -70°C con un mixtura de acetono 
e COs solide, esseva attingite. 


Thermocopula 


Fenestras 


Jaco de vacuo 


Un c@lla de absorption pro basse temperaturas. 


le cella assemblate es evacuate a un 
pression de alicun micrones de Hg ante 
le introduction del refrigerante, si 
le specimen non es nimis volatile. 

* * 

Nota del yedactor: Reimpressiones de 
iste articulo es disponibile ab le au- 
tor. 
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LITTERAS AL REDACTOR 


NU O SIGMA: KAYSER 0 2 
(continuate ab pagina 58) 

Commentos del redactor: (1) Que un no- 
mine pro le unitate de numero de 

(wave number) es necessitate es indica- 
te per le facto que 90 pro cento del 
spectroscopistas molecular dice: "Ie 
linea es a 1452 numeros de undas (1452 
wave numbers)". Isto naturalmente es 
absurde. Il non ha 1452 numeros de un- 
das. Il ha un singule numero de undas 
de 1452 unitates (undas pro om, centi- 
metros reciproc, o kaysers). Il es mul- 
to plus facile dicer 1452 kaysers. 

(2) Un molecula polyatomic ha un nu- 
mero de frequentias vibrational. Quando 
on parle de istos on appella illos na- 
turalmente frequentias e designava il- 
los in unitates de sec”! o cy- 
clos per sec. 

Sed le radiation emittite o absorbate 
per un molecula polyatomic ha e un fre- 
quentia 9 (le mesm de illo del molecu- 
la) e un numero de undas o. Normalmen- 
te, on non parla de Y proque illo es un 
numero multo grande. Plus tosto, on 
parla del numero de undas del radiation 
e exprime lo in unitates de cm-l, Per 
consequente, il non es correcte dicer 
que le frequentia de un linea es 1452 
(o K). Un frequentia ha unitates 
de Il es correcte dicer que le 
numero d3 undas del linea es 1452 cm™ 

K). 

Assi, il es correcte dicer que un mo- 
lecula triatomic ha frequentias vibra- 
tional V2, que corresponde in su 
spectro elestrofagnetic al numeros ge 
undas 0}, o>, le 2's es in sec™, 
le o's és in cm72. On non pote mesurar 
in unitates de proque ha unitas 
de sec™, non em~2, 

Ile lingua del scientista debe esser 
exacte e correcte. 

Erratum: Calculation del Factores de 
Dispolarisation del Lineas Raman de 
leculas CC1.X. ALFONS WiBER e SALVA- 
DOR fi. FERZGLE, Spec. Mol. 4, 47 
(1955). 

ALICUN DEL VALORES de ~, esseva omit- 
tite in le previe tabulation, le qual 


debe haber essites 


Molecula o Pe Po 

3017, 2K 0,25 0,24 
668,2 0,082 

371,2 0,48 0,19 

22589 0,27 0.26 

641,1 0,12 0,03 

368,1 0,52 0,10 

716,3 0,81 0,75 

CC1,Br 422,2 0,005 0,15 

247,3 0,71 0,57 


o = numero de undas, p = factor de dis- 
polarisation, c = calculate © s obser- 
vate, e K = kaysers (0 cm™ j. 

le redactor regretta iste error. 


NOVAS, continuate ab pagina 60... 


REFORTOS INTRODUCTORI AL SYMPOSTO 
LINGE ES ANNUNCIATE 


REPORTOS INTRODUCTORI general del sym- 
posio Liége in julio 1956 es: 


1) Molecules in le systema solar (le 
sol excludite) -=- Dr. A. McKellar, Vic- 
toria, B. C., Canada. 

2) Moleculas in le stellas (le sol in- 
cludite)3; datos observational <= Prof. 
K. Yiurm, Hamburg. 

3) in le stellas; theoria -- 
Prof. R. Wildt, Yale. 

4.) Investigationes laboratorial recon- 
te super moleculas de interesse astro- 
nomic == Dr. G. Herzberg, Ottawa. 

5) Atmospheras molecular del planetas 
del systema solar e le possibilitates 
de vita sur istos -- Prof. Ge A. Tik- 
hov, Alma Ata, U. S. S. R. 

Prof. H. C. Uroy es leo chef del sym- 
posio (vide Calendario, pagina 64). 


RETMPRESS TONES ES DISPONIBILE 
AUTORES DE ARTICULOS in iste periodico 
pote obtener reimpressiones ab le re- 
dactor. Ie_ costo de istos es 

n[ $1,53 N($0,60) 
(continuate al pagina 63) 
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SUMHMARIOS 
ARTICULOS FUTUR 


Determination del Constantes del E- 


nergia Fotential de 0,ex le lEffectos 
del Distortion Centrifuce. Louis 
PIERCE. Laboratorio Chimic, Universit 


tate Harvard, Cambridge, lass., Statos 
Unite. Submittite al J. Chem. Phys. in 
april 1955. 

TE SPECTRO MICROUNDIC de esseva 


reanalysate pro includer le effecto del 
distortion centrifuge. Usante le ex- 
pression pro le energia date per Kivel- 
sone Wilson pro un rotor semirigide, 
il esseva possible calcular 18 lineas 
rotational intra un medie deviation de 
#1,4 lic/sec. Ie constantes rotational 
determinate in iste maniera es 


a = 106.534,74, = 13.348,95, 
= 11.834,30 le/sec. 


Ie 4 constantes de distortion predi- 
ceva frequentias vibrational que dif- 
fere ab le valores observate per sol- 
mente 4 par cento. 

Un determination sensitive del funce 
tion del enorgia potential esseva faci- 
te por requirente ques illo es compati- 
bile con e le spectro infrarubie obser- 
vate e con le cambiamentos distortional 
in frequontia derivate ex le analyse 
directe del spectro rotational. Ie 
constantes del energia potential assi 
obtenite es (in millidynas/f) 


= 1,2847, 


Iste constantes tunc esseva usate pro 
calcular le constantes de distortion de 
01601£916, istos in torno esseva usa- 
te pro analysar su spectro rotational. 

Obtenite esseva 0-0 = 1,2760A e 0-0-0 
= 116° 18.16 

Le constantes rotational de 01691%1 
es 


fg 5, 7007, 


as: 98.645,96, b = 13.352,51, 
11.731,78 Ne/sec. 


Ie valores del fundamentales del 3 ozo- 


0,16 
Observate Calculate Calculate 
ilo 1080 1095 
705 697 688 
1043 1008 1029K 


le valores observate es per Badger e 
Kent = numero de undas, K 
kaysers (cm™+). 


NOVAS, continuate ab pagina 62... 


ubi n es le numero de paginas e Nes le 
numero de reimpressiones desirate. Assi 
le costo de 100, 200, 300, ... reim- 
pressiones de un articulo de n inas 
es n($2,13), n($2,73), 1($3,33), 
plus le costo de postar. Ordines es ac- 
ceptabile solmente pro N=100, 200, 
300, etc. Ie reimpressiones non habera 
coperaturas. 
DENISON ES LE NOVE CHEF A MICHIGAN 


PROF. D. M. DENNISON ha essite appunc- 
tate Chef del Departimento de Physica 
al Universitate Michigan, reimplaciante 
Prof. E. F. Barker qui va retornar a su 
recerca in spectroscopia molecular. 

& 
SFECTROSCOrISTA MICROUNDIC desirate al 
Departimento de Physica, Universitate 
Vest Virginia, Morgantown, W.Va., S. U. 

* 


NOVE SFECTROPHOTO?STRO INFRARUBIE 


DESIGNATE PER Baird Associates, Inc. es 
un nove spectrophotonetro infrarubie 
pro analyse quantitative o qualitative. 
Isto es un instrumento a duple fasce 
que da plus grande precision in labor 
quantitative proque il ha un systema de 
mesurar con un balancia flottante, se- 
cundo iste compania. Prismas de NaCl, 
CaF5, LiF, e KBr pote esser intercambi- 
ate in 1 min. Le region de operation es 
1,5-26n. 100 spectros pote esser obte- 
nite in 24 horas. (Bull. 43; 33 Univer- 


sity Road, Cambridge 38, Mass., S. U.) 
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fad/o = 90,3324, 21,5233. 
) 


CALENDARIO 
~-SEPTEMBRE 14-16. 2nde symposio Otta- 


wa super spectroscopia applicate. (D. 
W. Emmerson, Instituto Chimic de Cana- 
da, 18 Rideau St., Ottawa 2, Canada.) 
--SEPTEMBRE 30. Gruppo de discussion 
infrarubie, King's College, London. 
Instrumentation infrarubie, includente 
un discurso per Dr. A. G. Stanley super 
Experientia con Analysatores Infrarubie 
Non-dispersive de Gases a Billinghan. 
(W. C. Price, King's College, London.) 
--OCTOBRE 6-8. Symposio super spectro- 
scopia a alte resolution. Optical Soci- 
ety of America. (A. C. Hardy, Secreta- 
rio; Instituto Technologic de Massachu- 
setts, Cambridge 39, Mass., S. U.) 

14-19. 6te colloquio internati- 
onal de spectroscopia, Amsterdam, Hol- 
landa. Emissionic: photometria de flam- 
mas, influentia del atmosphera gasose 
super le arco de carbon a currente con- 
_ tinue, excitation per scintillas, in- 
strumentation. Absorptionic: spectro- 
scopila Ramane infrarubie, visibile, 
ultraviolette, e fluorescentic. (F. 
Freese, Lab. de Chimia Analytic, Nieuwe 
Achtergracht 123, Amsterdam-C.) 

--JUNIO 11-15. lime symposio annual 
super spectroscopia e structura molecu- 
lar, Universitate Ohio State. (H. H. 
Nielsen, Departimento de Physica, Uni- 
versitate Ohio State, Columbus 10, Ohio 
Statos Unite.) 

--JUNIO 11-15. 4te assemblea del Com 
mission Juncte de Spectroscopia del 
Consilio International de Uniones Sci- 
entific, Columbus (tentative). (Secre- 
tariato del Commission Juncte de Spec- 
troscopia, Laboratorio Zeeman, Muider- 
gracht 4, Amsterdam-C, Hollanda.) 
--JULIO 12-14. 7me symposio internati- 
onal de astrophysica. Moleculas in ob- 
jectos asbronomic. Lidge, Belgica. (H. 
C. Urey, Chef del symposio, Instituto 
de Studias Nucleari, Universitate Chi- 
cago, Chicago 37, Illinois, S. U.) 


COSTO per lector per ANNO. oe 00000092200 
RECIPITE usque DUNC 
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SPECTROSCOPIA MOLECULAR es redigite e 
publicate mensualmente in Interlingua 
per Prof. Forrest F. Cleveland, Labora- 
torio de Spectroscopia, Instituto Tech- 
nologic de Illinois, Chicago 16, Illin- 
ois, Statos Unite. Manuscriptos pro pu- 
blication debe esser submittite illac. 
le texto original as legite per Dr. 
Alexander Gode,Chef del Division de In- 


terlingua de Science Service (80 East 
llth St., New York 3, N.Y. Libros im- 


portante super Interlingua, disponibile 
ab ille adresse, es Interlingua-English 
Dictionary, Interlineua Grammar, e In- 


terlinzua A Prime Vista. 
Labor editorial es gratis.le costo de 


preparation e distribution es recipite 
ab spectroscopistas, bibliothecas, e 
companias. Assistentes de publication 
es Stta. Ruth Grining e Sr. Jerome M. 
Dowling. Le imprimer es facite per le 
Servicios de Bureau sub le direction de 
Stta. Virginia Brown. 


DISPONIBITE 


1. Spectroscopia Molecular, 12 numeros 
per anno, $2.00 nette, franc de posta. 


2. Volumines passate de Spec. Mol. pro 
le annos 1952, 1953, e 1954; $3.00 net- 
te per cata un, franc de posta. 

3.Numeros individual,$0.25 per cata un. 

4. Monographias super Spectros Molecu- 
lar. I. Regulas de Selection pro Spec- 
tros Vibrational de Moleculgs Polyato- 
mic, Forrest F. Cleveland, i953. 25 pa- 

5. II. Tractamentos del Coordinatas 
Normal de hioleculas Polyatomic, Salva- 
dor M. Ferigle e Alfons Weber, 1955. 30 
paginas, $1.00 nette,. 

6. Companias pote attachar un pagina 
de informationes in re lor productos al 
sequente numero, si illos es de inter- 
esse a spectroscopistas molecular. 

7.Spectroscopistas qui desira junge se 
con le Societate del Spectroscopistas 

Molecular debe scriber a Dr. Ann Paln, 
Secretario-Tresorero, Lab. de 
scopia, Instituto Technologic de I1lli- 
nois, Chicago 16, Ill., Statos Unite. 

(Per favor, face cheques pagabile 
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For radiation measurements 


e ultraviolet 
visible 


infrared 


BUILDING BLOCKS 


If you have a problem in radiation measurement, there is a 
Building Block combination to help you. Building Blocks are 
unitized components, covering a wide spectral range, that 
can be assembled into an infinite number of combinations, 
each designed to meet particular problems. 
For example, with standard Perkin-Elmer parts it is possible to construct 
universal spectrometers covering the visible, ultra-violet and infrared 
regions; micro-spectrophotometers; high resolution grating 
spectrometers; Rapid Scan Monochromators; Raman, and many 
other instruments utilizing monochromatic radiation. 
Write us your problem in radiation measurements—or choose 
your building blocks from the list below. 
The Perkin-Elmer Corporation, 831 Main Avenue, Norwalk, Conn. 


Standard Building Blocks 


PERKIN 


Sources 

Hydrogen lamp (2100 A—3600 A) and 
Power Supply 

Tungsten Ribbon Filament (0.350 micron— 
2.7 microns) and Power Supply 

Globar (1 micron—40 microns) and 
Power Supply 


Source Focusing Assemblies 


Single Beam Globar Source Assembly 
Multiple Source Assembly 
General purpose source assembly 


Amplifiers 

Thermocouple Preamplifier 

Photocell Preamplifier 

Model 81-A 13 cps Amplifier 

External 13 cps chopper and rectifier assembly 


Automatic Operation 

Wavelength drive and control system 
Electronic Servo Slit programming system 
String slit drive 


Direct ratio twin beam source 


Monochromators (Prism or Grating) 


Model 99 double pass 
Model 83 single pass 


Detectors 
Photomultiplier Tube (2100 A—7000 A) 
Lead Sulfide Cell (0.4 micron—2.7 microns) 
High-speed thermocouple (1 micron— 

40 microns) 


Detector and Exit Optics 

External PbS and Thermocouple Mount 
External Photomultiplier Mount 
Internal Photomultiplier Mount 

Cc grain C ing System 
General purpose exit optics assembly 


Electro-Optical Instruments 


ELMER 


Infrared Polarizer and Rotable Cell Mount 
Specular Reflectance Attachment 
Infrared Microscope Attachment 


Mirrors and Mounts 


Standard Spectrometers Mirrors and Mounts 
Off-axis paraboloids (14°, 18° and 21°) 


Special Sampling Accessories 

Adiustable long path gas cell (10 meters) 

Horizontal cell mount with heated stage 
and power supply 

High pressure cells 

Evacuable KBr pellet die 

Microcells 
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